定 格 

1己 A 12 5 V 合計1已〇 0 W まて II 

適合法規 

電気用品を全ま（特定電気用品） 

参考規格 

J 1 S C 8 3 0 3 (配線用をを接続器）じよる 

適用コード 

3 ' むビニルキャブタイヤ丸あコード （ V C T F ) 2. 0 mm 2 

ケーブル 

3' むビニルキャブタイヤケーブル （V C T ) 1 . 2日〜 2. 0 mm ^ 


ま = ちま 


(HKC04 10 ， DO し 27，120 











